Organ 

Avg. [hose Equivalent Pei [hay Pei Year 

Skin 

1 .469E+04 mSv 

Colon 

1.113E+03 mSv 

Esophagus 

3.31 2E+03 mSv 

Brain 

1 .440E+03 mSv 

Uterus 

7.447E+02 mSv 

Ovaries 

6.320E+02 mSv 

Kidneys 

9.482E+02 mSv 

Muscle 

6.653E+03 mSv 

Liver 

1 .002E+03 mSv 

Bone 

3.272E+03 mSv 

Bladder 

1 .1 93E+03 mSv 

Thyroid 

8.855E+03 mSv 

Bfo 

1.764E+03 mSv 

Lungs 

1 .651 E+03 mSv 

Stomach 

4.906E+02 mSv 

Breast 

1.192E+04 mSv 

Pancreas 

8.724E+02 mSv 

Spleen 

5.343E+02 mSv 

Intestine 

1 .275E+03 mSv 

Lens 

1 .570E+04 mSv 



























